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3.1. Medd-i Tabiî 

Med harfinden sonra med sebebi gelmezse medd-i tabiî olur. Medd-i tabiî aslî med olarak da isim 
lendirilir. 

Medd-i tabiînin uzatma süresi, bir elif miktarıdır. 

Örnek: 

Bu örnekte; 

Elif (1) med harfidir. 

Eliften sonra med sebebi, yani hemze veya sükûn yoktur. 

Bu durumda, medd-i tabiî meydana gelir. 

Sad ( ) harfi, "sâ" şeklinde bir elif miktarı uzatılarak okunur. 
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Yukarıda geçen medd-i tabiîleri örnekteki gibi açıklayınız ve kelimeleri tecvidli olarak okuyunuz. 















